جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 1090 رقم الصفحة من 1 إلى 3 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية الشروق الأهلية للبنين 








1 | 1421911090001 | ابراهيم رشوان محمد عبد القادر_____| ‏ 57 | 58 | 50 | 77 | اجج | 242 
2 | 1421911090002 | احمد زياد خالد حسن | 74 | 89 | 76 | 87 | ناج | 3266 
3 | 1421911090003 _| احمد سيف موفق حمود | 62 | 60 | 75 | 69 | نجج | 266 
4 1919| آمين ياسين خليل براهيم_______| 74 | 84 | 84 ]| 6 | س 35 
5 | 1421911090005 | اوس زياد نامق محمدجواد ____|| 71 | 86 | 78 | 0 | نجج | 325 
6 ا ل ا رار ا ا 259 
7 | 1421911090007 | حسن ايسر عبد الستار شكر_ ||| 60 | 80 | 50 | 69 | نجج | 259 
8 | 1421911090008 | حسين حسام حسين علي ____| 73 | 66 | 50 | 58 | نجج | 247 
9 | 1421911090009 | حسين عدي جاسم خلف ||| 69 | 71 | ا6 | 68 | نجج | 2 
0 | 1421911090010 | حسن علي دعير عبد الكريم_ 2202 | 58 | 50 | 39 | 61 | مل | 0 
1 | 1421911090011 | حسين مروان سعيد خضير ______| 74 | 94 | 83 | 92 | نجج | 343 
2 | 1421911090012 | حمزة حسنين ابراهيم قربان______| 50 | 62 | 54 | ÉÈغ‏ | مل | 0 
3 | 1421911090013 | رضاجبار محمد عماره || 36 | 39 | 50 | 56 | مل | 0 
4 | 1421911090014 | زيد اسامه جميل عباس ||| 50 | 50 | 4 | 59 | مل | 0 
5 | 1421911090015 | نيد علي حسين مطنش | 62 | 87 | 67 | 78 | اجج | 24 
6 | 1421911090016 | زين العابدين فارس جبر لبيس ___| 52 | 68 | 50 | 69 | نجج | 29 
n E E aT E E a FTES 142151150017 17‏ شل 0 
8 | 1421911090018 | سجاد قصي حسن محمد | 82 | 90 | 0 | 92 | ناج | 354 
9 | 1421911090019 | عباس نهاد حسن صالح | 74 | 69 | 50 | 6 | ناج | 24 
0 | 1421911090020 _| عبد الرحمن احمد كاظم رومي _____| 76 | 85 | 71 | 74 | ناج | 36 
21 | 1421911090021 _| عبد العزيز محمد سلمان كريم______| 50 | 50 | 63 | 50 | نجج | 23 
2 | 1421911090022 | عبد الله حسين ناطق عبد الوهاب_____| 87 | 95 | 82 | 6 | نجج | 360 
rn E a a 2-5-5 23‏ 0 
INE BE 1421911090025 | 24‏ ناجح 28 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


ثانوية الشروق الأهلية للبنين 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1090 رقم الصفحة من 2 إلى 3 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
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142191109026 
142191107 
1421911090028 
14219110929 
1421911090 
142191 
1421911092 
1421911090033 
1421911094 
142191105 










ماثيو رشاد لويس يوسف 
محمد اياد محمود هادي 
محمد خالد حسن زامل 


74 | 79 | 92 | 88 | نجع 
يا 6 | 6 | 0 | 51 | i‏ 
| 5 | 34 | 26 | 57 
| 50 | 4 | 4 | 4 
| علي حسين يوسف فاضل |1111| | 50 | 50 | 32 | 44 
ا 6 | 8 | 5 | 69 | اج 
5 | 59 | 6ة | 64 | اج 
: ا 6 | 6 | 5 | 68 | i‏ 
: 51 | 6 | 64 | 56 | اج 
84 | ك | 80 | 10 | نجع 


فهد حيدر فاضل عباس 





0 


_ 1421911090036 | محمد عبد الحسن خميس حسين ا | 59 | 5 | 59 | 60 | نجع | 
_ 1421911090037_| مصطفى سعد كريم جبان ااا | 74 | 97 | 89 | 6 | اج 
_ 1421911090038 _| مصطفى علي كاظم محمد علي | 50 | 66 | 4 | 58 | مىل 
_ 1421911090039 | منتظر امير صباح شاكر ا | 50 | 42 | 35 | 50 | مل 
_ 1421911090040_| منتظر حيدر ياسر فرحان ااا | 74 | 53 | اة | 82 | نج 
_ 1421911090041 | مهدي عبد الحميد صالح علي | 58 | 67 | 33 | 76 | مل 
_ 1421911090042 | مهدي قاسم عطية خضير ا | 69 | 93 | 60 | 79 | ااج 
1421911090043_| مهدي منتظر مهدي محمد | 50 | 39 | 5 | 50 | مدآ 
1421911090044 _| نصر الله عامر عبد الرضا حسين ____ | 73 | 92 | 75 | 84 | نم 
_ 1421911090045_| هاشم مهدي فرج حبيب اا | 56 | 6 | 6 | 66 | ااج 
. 1421911090046_| ياسر عمار غزاي عمران ااا | 75 | 86 | 78 | 69 | اج 
_ 1421911090047 _| يوسف فواد لطيف عزيز ااا | 53 | 69 | 55 | 0 | اج 
| بوسف يحيى خلف مطر 000000 | 59 | 58 | 50 | 8 | نج 
52 58 30 50 مكمل 


1421911090048 


142191109 


مهدي حيدر علي عيسى 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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238 
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260 


301 


324 
252 
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247 
248 








مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1090 رقم الصفحة من 3 إلى 3 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


ود اشبة انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


